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LARGEST MODEL EVER... 
S.G.W.U. RESEARCH ON LOW COST HOUSING 


The largest panelized building research model ever constructed is now going up 


at Sir George Williams University. 


The model, a half-scale four story structure, will be used by SGWU's System 


Building Centre in its search for cheaper and faster systems of construction. 


Director of the Centre is Dr. P.P. Fazio, associate professor of civil engineering. 
He sees the panelized building systems project developing innovations which could 


have a direct effect on the Quebec economy. 


Panelization is the construction of buildings using structural panels connected 
together directly, fully self-supporting without requiring a structural skeleton. 
The System Building Centre is determining the performance of such buildings under 
expected environmental conditions, understanding the stress flow in the elements 
and connections, and developing optimum panels and connection systems. The prob- 


lems have been identified and solutions will now be proposed and verified on the 


research model. 


Because of the demand for low cost housing, industry has strongly supported the 
SGWU panelization research since 1967. Today there is an even closer liaison 
between engineers in industry and the Faculty of Engineering at Sir George because 


of some 180 practising engineers in the Master of Engineering program. 


The inter-disciplinary System Building Centre is staffed by various engineering 
faculty members as well as five graduate students working on their doctorates. 
A socio-economic study on panelized building systems is scheduled to begin in 


May, and a symposium is being organized for 1972. 
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Malcolm Stone 
Information Officer 


Note: Great for photos; contact Dr. Fazio at 879-4039. 
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Université Sir George Williams 1435 rue Drummond Montréal 107 879-2867 ou 879-2863 


Le 12 février 1971. 
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La maquette la plus grande jamais réalisée jusqu'a présent d'un édifice fait d'un 
assemblage de panneaux identiques est maintenant en construction a l'Université Sir 


George Williams. 


La maquette, représentant un édifice de quatre étages et qui est le moitié de l'ori- 
ginal, sera utilisée par le Centre de Recherches en Systémes de Construction de SGW 


dans ses recherches sur des méthodes de construction moins cofiteuses et plus rapides. 


Le Directeur du Centre est le docteur P,P, Fazio, professeur agrégé dans le départe~ 
ment de Génie civil. Celui-ci voit le projet d'assemblage de panneaux dans la cons- 


truction apporter des innovations qui pourraient avoir une influence directe sur 


l'économie du Québec. 


Cette méthode, employée dans la construction d'édifices, consiste a se servir de 
panneaux joints directement les uns aux autres et ne demandant pas le support d'une 
charpente pour obtenir la rigidité voulue. Le Centre de Recherches en Systémes de 
Construction étudie la performance de tels édifice dans des conditions atmosphéri- 
ques créées tout spécialement, en essayant de déterminer la résistance des éléments 
et des assemblages, et en développant des panneaux et des systémes d'assemblage pos= 
sédant efficacité et flexibilité. Les problaémes ont été étudiés et les solutions 


vont maintenant @étre proposées et vérifiées sur la maquette de recherche. 


Etant donné la demande pour des logements a cott modéré, l'industrie a apporté un 
grand appui a cette recherche sur les panneaux faite A SGW depuis 1967. De plus, 
il y a aujourd'hui un lien encore plus étroit entre les ingénieurs de l'industrie 
et la Faculté de Génie de Sir George Williams en raison des 180 ingénieurs étudiants 


inscrits dans le programme de Maftrise de la Faculté de Génie. 


Le Centre de Recherches en Systémes de Construction se compose de plusieurs profes- 


seurs de la Faculté de Génie ainsi que de cing étudiats travaillant a leur doctorat. 
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Une étude socio-économique sur l'emploi des panneaux dans la construction doit 


commencer au mois de mai, et un symposium est prévu pour 1972. 


Malcolm Stone 
Directeur de l'information 


Note: Intéressant pour prendre des photos. 
Le professeur Fazio, qui parle le francais, peut @tre atteint au 879-4039. 


